DNIA 4 MARCA 1948 К. ZMARL 


FERDYNAND PIERADZKI 


W WIEKU LAT 63 


PRZEZ 46 LAT WSPÖLPRACOWAL ON W NASZE]J 
FIRMIE Z CZEGO PRZEZ 36 LAT NA STANOWISKU 
DYREKTORA DRUKARNI 


POGRZEB ODBEDZIE SIE W SOBOTE, 6. Ш. 1942 
O GODZINIE 4-EJ POPOLUDNIU Z KAPLICY NA 
CMENTARZU RAKOWICKIM W KRAKOWIE 


NABOZENSTWO ZALOBNE 
W KOSCIELE SW. KRZYZA W KRAKOWIE, 
W PONIEDZIALEK 8 MARCA O GODZINIE 8-ЕЈ. 


W. L. ANCZYC I SP. 


